 Promisiunea esuata a ministrilor Sanatatii: Constructia celor trei spitale regionale Ads Actualitate Politic Business Sport Life Show Login Arhiva Viorica Dancila guvern Promisiunea esuata a ministrilor Sanatatii: Constructia celor trei spitale regionale Miercuri, 02 Ianuarie 2019, ora 09:35 7087 citiri Marele esec al ministrilor Sanatatii din ultimii ani sunt spitalele regionale Toti au promis ca in 2018 vor finaliza studiile de fezabilitate pentru a obtine banii de la Banca Mondiala, dar acestea ar putea fi gata abia in 2019 Actualul ministru, Sorina Pintea, admite ca spitalele vor fi construite cu o intarziere de un an Primul va fi cel din Iasi, care ar putea fi gata in 2024 In anul 2015, premierul de atunci, Victor Ponta, anunta cu mare fast demararea proiectului de constructie a celor trei spitale regionale din Iasi, Craiova si Cluj, proiect realizat impreuna cu Comisia Europeana La acel moment, se doreau cate 100 de milioane de euro pentru fiecare unitate spitaliceasca "Conform documentelor trimise la Comisia Europeana, avem alocati, in perioada 2014-2020, din fonduri europene, in jur de 100 de milioane de euro pentru fiecare dintre cele trei spitale regionale pe care noi le-am considerat importante, prioritati, si anume Iasi, Cluj si Craiova Vom face un proiect comun, un tip de spital regional, un proiect tip, care, dupa aceea, sigur, se realizeaza pe teren, cu sprijinul autoritatii locale, care trebuie sa puna la dispozitie teren, infrastructura si confinatare", a explicat Victor Ponta Promisiunile lui Bodog In vara anului 2017, fostul ministru al Sanatatii Florian Bodog declara, in prezenta comisarului european Corina Cretu, ca studiile de fezabilitate pentru aceste spitale vor fi gata pana in luna martie a anului 2018, ceea ce nu s-a intamplat, riscand ca statul sa piarda finantarea europeana pentru intarzierea termenului limita Ads Pentru ca in martie studiul de fezabilitate pentru cele trei unitati spitalicesti nu era terminat, atualul ministru al Sanatatii, Sorina Pintea, a anuntat ca termenul se extinde pana la sfarsitul anului Ministrul a spus ca nu a reusit sa recupereze toata intarzierea din ultimii ani, dar ca Romania se afla in "limitele rezonabile", precizand ca tara noastra nu va pierde banii si ca proiectul se misca destul de repede "Pot sa spun cu certitudine ca, in acest moment, am convingerea ca aceste spitale se vor face pentru ca toata lumea isi doreste acest lucru Studiile de fezabilitate vor fi gata in trimestrul patru al acestui an (n r - 2018) si vor fi depuse la Bruxelles ( ) In afara de design-ul spitalelor, avem nevoie si de partea de utilitati, lucru care presupune implicarea autoritatilor locale, avand in vedere ca partea de infrastructura, drumuri, utilitati tine de administratiile locale", a explicat Sorina Pintea Birocratia De asemenea, ministrul Sanatatii a accentuat ca infrastructura din zonele respective este una de o importanta majora, care trebuie sa se dezvolte in acelasi timp cu spitalele Ads "Este obligatoriu ca infrastructura din acele zone sa fie gata pentru ca in momentul in care spitalul intra in functiune, trebuie sa aiba si utilitatile functionale, deci se merge in paralel, inclusiv drumurile Se fac PUZ-urile, extinderi de PUZ, asa cum este cazul celui de la Cluj Exista niste planuri foarte bine stabilite, deci, sunt lucrari care vor merge in paralel cu constructia spitalelor", a adaugat ministrul Sanatatii In acest sens, in martie 2018, Sorina Pintea a avut o intalnire cu reprezentantii ministerelor implicate si cu sefii consiliilor judetene unde vor fi construite spitalele pentru a inainta lucrarile pentru proiect Ingrijorarile Vioricai Dancila Totodata, premierul Viorica Dancila a facut apel, in luna martie, catre conducerile judetelor Iasi, Cluj si Dolj pentru implicarea in construirea celor trei spitale De asemenea, Dancila s-a aratat "ingrijorata" de intarzierea procesului "O situatie particulara o reprezinta spitalele regionale M-am intors de la Bruxelles, iar ceea ce am discutat cu comisarul pentru politici regionale m-a ingrijorat foarte mult Ads De aceea, rog cei trei presedinti ai Consiliilor judetene Iasi, Cluj si Dolj sa se implice in deblocarea situatiei terenurilor - si aici ma refer la Cluj si la Craiova, dar si pentru dezvoltarea proiectelor de utilitati publice, acces la amplasament, PUZ-uri si alte obiective", a spus, in martie, Dancila La inceputul lunii decembrie 2018, ministrul Sanatatii Sorina Pintea a spus intr-o conferinta sustinuta la Iasi ca Spitalul Regional de Urgenta din Iasi va fi realizat si ca, momentan, studiul de fezabilitate a fost finalizat Spitalul din Iasi, gata in 2024? De asemenea, Pintea a mai punctat ca finalitatea acestui spital va fi cu un an mai tarziu decat s-a anuntat initial, adica in 2024 "Spitalul Regional Iasi este cel mai inaintat Aduc multumirile mele Consiliului Judetean si Primariei ca au conlucrat astfel incat acest proiect in faza studiului de fezabilitate sa fie finalizat Teoretic, ar trebui sa terminam spitalul in 2023 ca sa ne putem recupera toti banii Stiti ca e vorba de proceduri si posibile contestatii si atunci am achiesat la discutiile pe care le-am avut cu cei din Comisia Europeana Ministerul Sanatatii propune fazarea acestui proiect astfel incat nu se va intarzia constructia Finalitatea nu va fi 2023, ci 2024, dar exclus sa nu se faca acest spital si sa nu se finalizeze ", a explicat ministrul Sanatatii Ads Sorina Pintea a adaugat ca in octombrie 2017 s-a incheiat un protocol prin care terenul a fost trimis pentru constructie, ulterior, in mai 2018, a fost eliberat certificatul de urbanism, iar in luna august a fost finalizat studiul tipografic De asemenea, ministrul mai spunea ca in luna decembrie a fost finalizat studiul geotehnic "Nu putem spune ca s-a pierdut timpul, ca s-au tergiversat lucrurile ( ) In luna iulie prezentam la Iasi, impreuna cu reprezentantii Bancii Europene de Investitii, un draft al studiului de fezabilitate, draft care trebuia completat cu acest studiu de fezabilitate, impactul de mediu Dupa anexarea studiului de mediu finalizat, acest studiu de fezabilitate poate sa stea la baza celei de finantare pe care Guvernul Romaniei trebuie sa o depuna la Bruxelles", a adaugat Sorina Pintea In cadrul conferintei de bilant a anului 2018, ministrul Sanatatii a anuntat ca spitalele regionale vor fi construite dupa 2021, dar cu fonduri mai mari din partea Uniunii Europene, precizand ca s-a intarziat din cauza unor proceduri pe care consultantii straini le-au respectat Ads "In momentul in care am avut ultimele discutii, la Bruxelles, cu consultantii Bancii Europene de Investitii, pentru ca Ministerul Sanatatii a fost la Bruxelles sa solicite fonduri suplimentare in septembrie, iar raspunsul a fost Nu avem - in momentul in care consultatii au spus Vom preda studiul de fezabilitate , am luat legislatia si am verificat care sunt termenele Ajungeam cu inceputul constructiei efectiv 2020-2021 Si atunci, dupa o discutie cu doamna prim-ministru, si ulterior cu doamna comisar Corina Cretu, s-a decis ca fazarea ar fi o solutie foarte buna", a declarat, in decembrie, ministrul Sanatatii Constructia ar putea incepe in 2021 Astfel, constructia celor trei spitale regionale va fi inceputa pe exercitiul financiar 2021-2027 "Sa incepem constructia pe exercitiul financiar 2021-2027, solicitand o majorare a procentului de co-finantare a Uniunii Europene, de la 50% la 85% Eu spun ca este un lucru foarte bun si ca aceste spitale sunt tot mai aproape de certitudine pentru ca si sursa de finantare este foarte clara in acest moment", a mai spus Sorina Pintea De asemenea, ministrul Sanatatii a spus ca s-a intarziat nu pentru ca nu a vrut Guvernul sau nu a vrut Ministerul Sanatatii, ci pentru ca exista niste proceduri pe care acesti consultanti le-au respectat "Pe mine ma mahneste ca anumite comunitati locale care nu au fost atat de implicate spun ca Ministerul Sanatatii si Guvernul nu vor Vrem, o sa atragem aceste fonduri si vom construi aceste spitale, dar cred ca trebuie sa le construim cu costuri cat mai mici pentru Romania, daca exista aceste fonduri europene Eu sper ca s-a inteles exact si ca nu exista niciun exercitiu de imagine", a mai adaugat Sorina Pintea Craiova, in coada plutonului Ministrul Sanatatii a anuntat ca Spitalul din Craiova a fost ultimul care a transmis terenul "Totul a inceput in august 2017, cand Banca Europeana de Investitii si-a desemnat consultantii pentru aceste studii de fezabilitate pentru trei spitale din Iasi, Craiova, Cluj In octombrie 2017, Iasi este primul care transmite terenul Ministerului Sanatatii Pentru ca, stiti foarte bine, un studiu de fezabilitate nu se poate face daca nu ai toate elementele Craiova a fost ultimul, in 2018, in mai", a spus Sorina Pintea Aceasta a anuntat ca Spitalul din Craiova a fost ultimul pentru ca s-a decis schimbarea terenului de catre consultantii angajati de Banca Europeana de Investitii, precizand ca acestia au facut studiile de fezabilitate si estimarile bugetare Cresc costurile " Valoarea unui spital este de 400 de milioane de euro - constructie plus dotare Pentru ca in 2014, cand s-au cerut bani pentru spitale regionale, s-au cerut doar pentru constructie, co-finantarea Romaniei fiind de 50% si co-finantarea Europei de 50% De aceea, sumele alocate erau mai mici Asa s-au facut estimarile in 2014 De la 100 de milioane de euro pe spital la 400 de milioane de euro este o mare diferenta si cred ca era de datoria noastra sa gasim surse viabile astfel incat aceste spitale sa se faca", a declarat ministrul Sanatatii La sfarsitul lunii decembrie, Guvernul a aprobat un memorandum care prevede realizarea spitalelor regionale de urgenta din Iasi, Cluj si Craiova in doua etape, pentru a obtine o finantare europeana nerambursabila suplimentara Decizia a fost luata in urma unei analize realizate de Ministerul Sanatatii impreuna cu reprezentantii echipei de proiect BEI, Jaspers, precum si cu oficiali din Ministerul Finantelor Publice, Ministerul Fondurilor Europene, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, care a indentificat ca oportuna aprobarea unor masuri care sa permita implementarea proiectelor spitalelor de urgenta in doua etape, care va determina cresterea co-finantarii europene nerambursabile si alocarea in viitorul program de finantare a POR 2021-2027 a sumelor necesare executarii lucrarilor de construire aferente celor 3 SRU Etapele constructiilor Astfel, prima etapa, finantata din POR 2014 - 2020, va avea ca obiective: intocmirea proiectelor tehnice si verificarea acestora, intocmirea planurilor de reorganizare locala, a planurilor de tranzitie, a caietelor de sarcini pentru executie lucrari de construire, precum si sprijin tehnic pentru pregatirea aplicatiilor de finantare pentru etapa 2 A doua etapa, finantata din POR 2021-2027, va avea ca obiective executarea lucrarilor de construire si operationalizarea celor trei spitale regionale de urgenta Conform studiilor realizate de expertii BEI, costurile totale pentru constructia si dotarea celor trei spitale sunt de aproximativ 400 de milioane pentru fiecare unitate sanitara Ingrijorarile Corinei Cretu In ciuda eforturilor depuse, comisarul european Corina Cretu s-a aratat, in martie, "ingrijorata" de situatia in care se aflau spitalele regionale " Sunt foarte ingrijorata de evolutia proiectelor privind spitalele regionale care au fost aprobate in luna iulie 2015 Din pacate, constructia celor 3 spitale regionale (Iasi, Craiova, Cluj - n r) este unul dintre proiectele care inregistreaza mari intarzieri Avand in vedere ca, asa cum arata lucrurile in prezent, este putin probabil ca lucrarile sa inceapa in 2019, autoritatile nationale trebuie sa accelereze demersurile pentru finalizarea studiilor de fezabilitate si inceperea implementarii cat mai curand posibil Un proiect de o asemenea anvergura pentru Romania necesita toata atentia celor implicati", a declarat Cretu, in martie, potrivit unui comunicat de presa al Reprezentantei Comisiei Europene in Romania Si de parca nu ar fi suficient faptul ca ministrii se schimba si dau vina pe predecesor pentru esecuri, iar intarzierile au devenit obisnuinta, pe site-ul ministerului proiectul practic este inexistent La rubrica "Spitale regionale" nu exista nicio informatie despre etapa in care se afla viitoarele unitati spitalicesti, informatia furnizata pe site este aceea ca pagina nu a fost gasita Ads Scrie pe Ziare Com Citeste si: Alexandru Rafila cere reîmpărțirea atribuțiilor între DSU și Ministerul Sănătății: ”Trebuie să găsim o cale de mijloc, echilibrată” Ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, a anunțat miercuri, 1 decembrie, că se va ajunge în curând la o soluție în ceea ce privește reîmpărțirea atribuţiilor între Departamentul Ministerul Sănătății le explică românilor de ce trebuie să stea în carantină la întoarcerea în țară Autorităţile sanitare din România au decis plasarea în carantină a persoanelor care nu sunt vaccinate anti-COVID şi care nici nu au trecut prin această boală în ultima jumătate de an, # Sorina Pintea , # spitale regionale , # Viorica Dancila , # Florin Bodog , # corina cretu , # ministrul sanatatii , # ministerul sanatatii Ne puteți urmări și pe pagina noastră de Facebook sau pe Google News Sursa: MEDIAFAX Comentarii dragos 66 Click pentru a vedea sistemul de punctaj "> rank 5 Spitale ca bordelul chinezesc Un banc zice asa : Nea Nicu' viziteaza R P Chineza si este dus sa viziteze primul bordel din China Vezi tot Adauga comentariu Parteneri Ziare Com DigiSport ro Decizia luata de Mercedes dupa ce FIA a respins contestatia formulata la finalul Marelui Premiu de la Abu Dhabi TelekomSport ro Un nou tun de ULTIMA ORA dat de FCSB Becali face SHOW total pe piata transferurilor si aduce unul dintre cei mai in forma jucatori din Liga I DigiSport ro Suma ametitoare pe care ar fi pariat-o Anamaria Prodan pe victoria lui Lewis Hamilton Ads Top stiri din Actualitate Zeci de biciclete donate de un ONG unor copii orfani din București, ”confiscate” de DGASPC: ”Mi-au spus că nu au spațiu” Imagini șocante cu un șofer inconștient care încearcă să treacă cu un Audi printr-un râu învolburat VIDEO Coronavirus România Prima zi cu mai puțin de 500 de cazuri în ultimele 4 luni Procurorii au început urmărirea penală in rem pentru purtare abuzivă în cazul copilului de 13 ani împuşcat din greşeală de un poliţist VIDEO Joe Biden a declarat stare de dezastru major în Kentucky după tornadele devastatoare VIDEO Șofer, prins băut la volan într-o mașină peticită și fără cauciucuri Cum a explicat bărbatul situația ciudată polițiștilor Toate stirile din Actualitate Ads Ads Urmărește-ne pe: explozie cluj accident Bucuresti teste saliva Tulpina Omicron Viitorul Europei restrictii Loteria vaccinarii Marian Neacsu Laura Vicol Mihai Sora Sorin Grindeanu Nicolae Ciuca Dacian Ciolos Colin Powell Ludovic Orban Klaus Iohannis Liviu Dragnea Viorica Dancila Raluca Turcan Clotilde Armand Florin Citu Abonare breaking news Toggle Abonare la stiri din Actual Toggle Business Toggle Sport Toggle Life Toggle Dark mode Toggle Mareste fontul Comunitate Platforma pentru solutionarea litigiilor Sitemap Termeni si conditii Politica de confidentialitate Politica de cookie Setari confidentialitate Contact Urmareste-ne pe: Aboneaza-te la notificarile Ziare com: Breaking News Toggle Actual Toggle Business Toggle Sport Toggle Life Toggle Nu multumesc! Ok, ma abonez! Pentru a va abona la notificarile Ziare Com apasati butonul de sus Allow sau Permite &times; Orase selectate: Selecteaza si alte orase de mai jos Inchide Salveaza &times; Login Username: Parola: Mi-am uitat parola Creeaza cont &times; Reguli de votare 1 S-a mai votat de pe acest ip - La multe companii, la dispozitia angajatilor este pusa o singura adresa de ip Este posibil ca un coleg de-al dvs sa fi votat deja acest comentariu In aceste conditii, exista o solutie pentru a putea vota: va faceti un cont, deveniti membru al comunitatii Ziare com si votati, logat, orice comentariu doriti 2 Vreti sa votati propriul comentariu - Pentru o evaluare cat mai obiectiva a comentariilor, cei care posteaza nu-si pot vota propriul comentariu Inchide 